JAN WDU 


Architekt, Dyrektor Muzeum przem. miejskiego, 


przezywszy lat 51, po krötkiej chorobie, zasnat w Panu d. 16. Lipca 1904 r. 


W zalu nieutulona Rodzina zaprasza Krewnych, Przyjacıöl iZnajomych na obrzed pogrzebowy, 
który odbedzie ste we Wtorek dnia 19. Lipca 1904 r. o godzinie 5-tej po poludniu z domu 
przy ul. Siemiradzkiego L. 23, wprost na Cmentarz krakowski. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbędzie sie we Środę dnia 20. Lipca b. r. o godzinie 9-tej rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres* A. Szafrańskiego w Krakowie. 


